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ihrem Anfangszustand nicht als ideale Gase behandelt werden, so muB das Gemisch erst so hoch erhitzt werden, bis sie in diesen Zu-stand koramen. Der Einfachheit halber wird nur der erstgedaclite Fall behandelt, wie er z. B. bei der atmospharischen Luft vorliegt. Nach erfolgter Entmischung, bei der somit die Energie unverandert bleibt, wird nun Gas / beim Drucke p bis zu seiner Sattigungstem-peratur tT abgekiihlt, Strecke AjBJ9 alsdann verfliissigt, Strecke B20I9 bis 0° abgekiihlt (oder erwarmt), Strecke CjOj- und bis t0 erwarmt, Strecke OrFr Dabei ist dem Gase / im ganzen die Warmemenge
zu entziehen und die Arbeit xApvx von auBen aufzuwenden. Die Energie des Gases I vermindert sich somit vom Anfangszustand A' bis zunx Endzustand Fx um
In ganz gleicher Weise wird mit dem Gase // verfahren, wobei sich dessen Energie vermindert um
(1 — x) (in — qn tQ] — (l-.x}
SchlieBlich werden die x kg des fliissigen Gases / mit den (1 — x) kg des fUissigen Gases // in gewohnlicher Weise vermischt, wobei die Losungs- oder Mischungswarme lx frei wird und zu entziehen ist. Dadurch vermindert sich die Energie weiter um lx. Die gesamte Abnahme der Energie zwischen dem Anfangs- und Endzustand des Gemisches ist hiernach
Hierin   sind   ir   und   iTJ   die Warmeinhalte    der   Einzelgase   beim Mischungsdruck p zwischen der Dampftemperatur (Gastemperatur) der Mischung und 0°, qrt   und qjlf  ihre Fliissigkeitswarmen zwischen der Anfangssiedetemperatur der Mischung t0 und 0°. Mit Gl. 2 wird nun aus Gl. 1
Hierin ist nach den Regeln iiber die Gasmischungen (Abschn. 7)
v==xvI-\- (1 — x)v1I9 daher einfacher
Q = x(ix~~gItQ) + (l—M)(ixi — Vi*t) + l*   -   .   (3)
Streng giiltig ist diese Gleichung nur fur den Fall, daB nach der Verdampfung eine so hohe t)berhitzung des Gemisches stattfindet, daB die Einzeldampfe in der Mischung in den Gaszustand gelangen, oder daB umgekehrt die Verfliissigung vom Gaszustand aus beginnt. Q ist demnach die Vergasungswarme von 1 kg Flussigkeitsgemischmemengen abzuleiten, die fiir den Fall des idealen Gas-zustandes gleich der Verdichtungsarbeit im WarmemaB sind. Daraus folgt, daB bei der umkehrbaren Entmischung keine Energieanderung eintritt und daB somit die Energie des urspriinglichen Gasgemisches gleich der Summe der Energien- der getrennten Bestandteile von gleicher Temperatur ist. Dies folgt auch unmittelbar aus den Eigen-schaften der idealen Gase. Konnen die Mischungsbestandteile in
